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MITSUBISHI 


;菱掃除機(家庭用) 


取扱説明書 


形名 


テーシー ゼットエック スエー ピー 

TC-ZXA20P 

/「ブラシ白走機能 1パロ — 

【I 毛がらみ除去機能 I ノ、ワ—フフソ） 



•ご使用の前に、この r 取扱説明書」をよくお読みに 
なり、正しく安全にお使いください。 

• r 保証書」は「お買上げ曰•販売店名」などの記入を 
確かめて、販売店からお受け取りください。 

• 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。 

※この商品は曰本国内専用で、外国では使用できま 
せん。また、アフターサービスもできません。 

This appliance is designed for use in Japan 
only and can not be used in any other country. 
No serv に ing is available outside of Japan. 


製品登録のご案内 


兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて 
利用できる、 r 製品登録サービス」を実施しております。 
詳しくはこちらをご覧ください。 

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypaqe 


使いかた 


899001 24 


お手入れ こんなとき 


使ラま元 









































特長 


梦回獻ゾ回參口 


1 吸引力持続 

2つのサイク □ ン分離部を搭載ずること 
により\大きなゴミもルさなゴミもしつ 
力\り分離し\吸引力が持続しまず。 

サイク□ンボックス部分での集塵率は約 99 %x 
でず。残りの微細なゴミは\モーターの保護用 
に設けてある力ートリッジセットに付着しまず。 

お手入れ区極） 

※当社試験ゴミく繊維ゴミ（綿•紙•毛髪など）1/3質量\ 
砂ゴミ2/3質量>による重量比較試験において、ゴミ 
が残るサイク□ンボックスとカート IJ ッジセットそれ 
ぞれのゴミ吸引前\吸引後の重量を計測。サイク□ン 
ボックスの増加分をサイク□ンボックス+力ートリッジ 
セツトの増加分で割った比率。 

ゴミの分離イメージ 


r 大ゴミ」を分離 

雑ゴミ\紙クス髪の毛など 

r 中ゴミ」を分離 

砂、細かい繊維など 

r 微細ゴミ」を分離 

微細じん\花粉\ダニの 
死がいなど 



2 クリーン排気 

風とゴミを分離ずる構造で\排気の 
臭いを抑えまず。 

イオン吸着圧 

微細なゴミをイオンで凝集して 
サイク□ンの分離性能を U P しまず。 


4 簡単お手入れ 


尼14〜15；) 


サイク □ ンボックスはずべて水洗い巧能 
なため\清潔にお使いいただけまず。 


ヴイク□ンボックス 



• 簡単に 
/分解できまず。 

• ずべて水洗い 
巧能です。 



I 節雷定 a 除 [ P 83) 

I だ7—を自動でコント□ールして、 

ムダな消費電力を抑えます。 

•手元パイプの動きを検知し\お掃除を中断•再開したときなどに\自動的にパワーを 
コント□-ルしまず。 

•お掃除を中断ずるとパワーダウンしまず。そのまま約30秒経過ずると\自動的に運転が 
止まりまず。 


2 



口す每參 


1 ブラシ自走機能 

回転ブラシの回転力により\特に 
じゅうたん上で軽い操作でお掃除 
できまず。 

I ただし\毛足の長いじゅうたんや\薄い\ 
マットの上では\ブラシ自走機能が発揮 
\されないことがありまず I 


毛がらみ除去機能 

回転ブラシを引き抜くだけで\回転 
ブラシにからみついた髪の毛などを 
ワンタッチで除去しまず。 

簡単にお手入れできるので\清潔に 
お使いいただけまず。 



回転ブラシにからみついた 
髪の毛などが取れます。 


3 壁ぎわスツキ U 機能 

壁ぎわのゴミもよく取れまず。 



バンパー 


軽く押しつけるように 


4 エアハウスダスト吸引機能 

ブラシ上部の吸気□から床上に浮遊 
ずるハウスダストを吸い达みまず。 



吸気 □ 





自動的に 

お掃除を J のータウン 

中断ずる 



お掃除を 
始める 



パワーダウン時はパワーブラシの回転が止まります。 
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使ラまえ 
































































ま全のために必ずお守 0 ください 


■誤った 取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。 


■本文 中や本体に使われている 


図記号の意昧ま、次のとおりです。 


么警告 


誤った取扱いをし 
たときに、死亡や 
重傷に結びつく巧 
能性のあるもの。 


誤った取扱いをした 
みを ときに、軽傷または 
ZiA /± 家屋•家財などの厦 

害に結びつくもの。 



引火性のあるものや火気の 
あるちの • 液体を吸わせない 

/灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、、 
トナーなどの可燃物\たばこの吸い 
\がら、水\飲みものなど / 

火災•感電の原因にな0ます。 


0 

禁止 


電源コードを回転ブラシに 
巻き込まない 


0 

電源コードがいたみ、感電の原因になりまず。 

0 

禁止 


いたんだ電源コードや電源プラグ、 
差し込みのゆるいコンたントは使わない 

感電•シヨート•発火の原因になります。 


電源コードや電源プラグを傷つけない 


/重いものをのせ\ 
たりしなし、、無理 
に ffl げたりしない 、 f 
\引っぱったりしない/ 


破損して、火災•感電の原因になります。 

運転中は回転ブラシに触れない 




けがの原因 

になります。 ヶガにを意 
(特にお子さまにご注意ください） 


Q 

禁止 

接触禁止 


水洗いしない、風呂場などでは使わない 

/サイク□ンボックス、回転！ 

ブラシ、力ートリッジセット、 

\応用付属品は洗えまず ■ 


感電する場合があります。 


電源プラグはめれた手で 
抜き差ししない 

感電の原因になります。 



水ぬれ禁止 


ぬれ手禁止 





改造しない、 

分解•修理しない 

火災•感電•けがの 
原因にな0まず。 

修理もお買上げの販売店または\ 
r 王菱電機修理窓□」にご相談ください。 

電源は交流1 00 V で定格1 5 A 
I ソ上のコンたントを単独で使う 



分解禁止 


〇 


他の器具と併用すると、分岐コンセントが 1 00 V 

異常発熱して火災•感電の原因になります。1 5 A 1 U 上 


電源プラグはコンたントの 

A 

契まで確実に差し込む 

If 

差し込みが不完全だと、感電や 

奥まで 

発熱による発火の原因になります。 

差し込む 


電源プラグのホコリなどは 
定期的に乾いた巧で 
拭き取る 

電源プラグにホコリなどがたまると、 

湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 



お手入れのときは([^ 

au A 

電源プラグを抜く 1 

圍を： を 

感電の原因になります。 

\ 抜く 


異常•故障時には直ちに使用を中止する 

• スイッチを入れても、運転しなし、 

• 電源プラグやコードを動かすと、 

通電したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 
♦運転中、異常な音がする 
♦本体が変形したり、異常に熱い 
•ホースが破れている 
•こげくさいにおいがする 
• その他の異常や故障がある 


〇 

使用を 
中止する 


発煙•発火、感電、けがの原因になります。 

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、 
販売店にご相談ください。 


〇禁止磯 ) ir ( S)is ®ir €)iOir Cir " A 


指のヶガ 
にを意 


A 注意 


吸凌□をふさいで 
長時間運転しない 



Q 


過熱による本体の変形•発火の原因になります。禁止 


が気□をふさがなぃ槪 

Q 

禁止 

火災の原因になりまず。夕 

排気□•電源コード引き出し□に 
手や足を近づけない 

Q 

排気により、やけどをすることがあります。 
(特にお子さまにご注意ください） 

禁止 

ホース•伸縮パイプ • 

本体のピン巧に ^ 

金属物を入れない 

0 

禁止 

感電することがあります。 


火気に近づけない 

• 本体の変形によるショート • 

発火の原因になりまず。 

•排気でス I -ーブの乂などが 
大きくなり、火災の原因になります。 

サイク□ンボックスを 
正しく取0つける 

ハンドルを持ってふりまわさない 

本体が落下してけがの原因になります。 

電源コードを巻き取るときは 
電源プラグを持つ 



火気禁止 


〇 

注意ずる 

〇 


Q 


ふとんブラシ L でふとん!^ソ外を掃除しない 

2 WA 丫キ中 ツチ □ーラーで 
•フ□ー リングやたたみを掃除しない 禁止 
• 伸縮ノ \イプに取りつけて使わない 

床面に傷がつく原因にな0ます。 


電源プラグを 
持つ 

手をはなすと電源プラグがあたって、けがをする 
ことがあります。（特にお子さまにご注意ください） 


電源コードは電源 
プラグを持って抜く 

酸 ：® 

感電やシヨー ト して 
発火することがあります。 

電源フフクを 
^ 持っ 


ガソリン，ベンジン • シンナーなど、 
引火性のちのの近くで使わない 

爆発や火災の原因になります。 


Q 

禁止 


使い終わつたら電源プラグを抜く 

けがややけど、絶縁劣化による感電- 
漏電火災の原因にな0ます。 


抜く 


故障などを防ぐために 


■ホースなどのピンにさねらない 

■手元パイプや伸縮パイプの巧で 
吸わない 

/ブラシ•ノズルなどをつけて、 
、使用してください ノ 

パワーブラシの車輪•ふきブラシ 
などが摩耗したら、そのまま 
使わない町 6 〜1の_ 


この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除!^ソ外の目的 
には使用しないでください。また、次のことをお守りください。 


I お手入れ時に点検し、摩耗時は、 
I 交換•修理する I 

〔床面に傷がつく原因になります〕 


■殺虫剤、消臭剤などをかけない 

■ホースを持ってぶらさげない 
■ホースを傷つけたりしない 

〔感電の原因になります〕 

■破れた0、傷ついた 
ホースを 使わない 
■ 2 WAY □ングノズルを む& 

ふかまわさない 

〔ノズルが飛び出すことがあります〕 

■本体に乗らない 

(特にお子さまにご注意ください） 



■次のようなちのは吸わせない 

L ゴミのつまり、内部の傷つきや 
故障の原因になります] 


水などの液体や、湿ったゴミ 


• ぺットボトルのふたなど 
• ガラス、ピン、針、つまようじ、綿棒 
• 多量の砂や粉 
• 除湿剤 

♦ぺットなどの排ミ世物が付着したもの 
• くつした、ティッシュペーノ \° 一、 
ビニール 袋、長いひ电 
•力一ぺツ トのふさなど 


使ラま元 
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る部のなまえ 


伸縮パイプ 

r I 申 縮レバーを手前に引き 
ながら、長さを調節する 

(約48〜71 cm に調節できます) 


r カチッ」と音がして固定された 
ことを確認する 



床面をお掃除しながも伸縮レバー 
に触れないでくださし、。 固定が 
解除され J 宿むことがありまず。 


ふとんブラシ L P 11 



操作部皿 
すみずみブラシ 下記 
手元パイプ 

2 WAY □ング 

ノズル [PTMD 



パワーブラシ 



すみずみブラシ 

伸縮パイプ、または 
パワーブラシをはずし、 

すみずみブラシを 
起こす 

•指をはさまないようにごを意ください。 

•手元パイプ(特に吸 A □下側）•伸縮パイプ（吸这〇 
下側やストッパー）で\床面や家具などを傷つけない 
ようにごを意ください。 

• すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。 





標準付属品 



パワーブラシ伸縮パイプ ホース 


応用付属品 



2 WAY お手入れブラシ 


□ングノズル 匹1:の 
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ハンドル 


ヴイク□ンボックス コ''ミをすてる IP 12 〜 13) お手入れするに14〜1苗 


車輪 



連結 □ 


サツとホルター 


印 （▲) を上面 
にしてしっかり 
盖し込む' 


着脱ボタン 

はずすときは、着脱ボタンを 
押しながらホースを抜く 



お知らせランプ圧更) 

表示ランプ圧更 
扫憬 □ 

カートリッジカバ'一 


コード巻込み 
ボタン回を 

電源コード•電源プラグ 

/電源コードは黄マークまで引き出し、* 
、ホマークじ(上引き出さないでください 。 ♦ 




2 WAY キ中ツチ 



別売部品用 


□-ラー P10 〜11 ふと八>ソソゾ L アタッチメント P22 


'ペットの抜け毛•髪の抜け、/ 
、毛•糸くずを取ります / \ 


寝具のダニなどを、 f 別売品のブラシを使用、 
しっかり取りまずノ V ずるときに取りつけまずノ 


>電源コードは、水平に弓 I き出してください。 


>電源コード引き出し□より、電源コード 
冷却用の排気が出ます。 

>夏場などは本体•電源コード•電源プラグ • 
排気が特に熱く感じることがあります。 
室温からさらに約30で熱くなることが 
ありますが、異常ではありません。 


組み立てかた 


>ホース、伸縮ノ t イプ、ノ t ワーブラシ、ふとんブラシ L は、 
r カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。 

>はずすときは、ボタンを巧しながら抜いてください。 

>組み立てるときは、指をはさまないようにごを意くださし、。 


A いたんだ電源コードや電源 

プラグ、差し込みのゆるい 
"" コンセントは使わない 


力ートリツジカパー内部 


カートリッジ 
セット 四置） 

•クリーンシート 
•クリーン 
カートリッジ 

\_ y 



おちて側 



透明カバー • 
着脱レバー 

ハンドル 


お手入れ 
ブラシ 

ダストカップ 
ハンドル 


うら側 



©排気 □ 

©旋回部 

(旋回部の）コーンメッシュ 

〇ダストカップ 


お知らせ 


使ラま元 
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お掃除ずる 



スイツチに、凸マークがついています。 

• 「標準」スイッチ 
— r 切」スイッチ 



く準備 > 電源プラクをコンセントに差し么む^お 知らせランプが一度 

運転を始める 


■節電 モー K でお掃除ずるとき 


を Jffl す •押すごとに r 節電強」と 
「節電ソフト」が切換わり 
ます。 

節電モードについて Gsm 

•手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断•再開した 
ときなどに、自動的にパワーをコント□—ルします。 

•お掃除を中断するとパワーダウンし、パワーブラシの 
回転が止まります。そのまま約30秒経過すると、自動的 
に運転が止まり、表示ランプが全て消なします。 

•再度運転するときは、「標準」または r 節電」スイッチを 
巧してください。 


pigma 

欧方卜] 


自動的にパワーをコント□ールするため運転音が 
変わりまずが、故障ではありません。 


くおすすめの運転モード> 


•強い吸込力で \ 

お掃除したいとき/ 

「標準強」 
または 
「節電強」 

•吸込力を抑えて\ 

お掃除したいとき\ 
•フ□-リンブ- \ 

たたみなどを ) 

お掃除したいとき/ 
•運転音を抑えて / 

お掃除したいとき/ 

「標準ソフト」 
または 

「節電ソフト」 

•パワーブラシの \ 
回転音が 〉 

気になるとき / 

「回転ブラシ切」 


く消費電力のめやす> 



■標準 モードでお掃除ずるとき 



•押すごとに r 標華強」と 
「標準ソフト」が切換わり 
ます。 


•パワー ブラシの回乾を止めるとき 


'源シを巧ず 


•押すごとに、パワーブラシ 
の回転を r 切」 r 入」します。 

• 回転 r 入」にしていても、 
床面からブラシを浮かせる 
と回転を停止します。 


•運転開始時は、パワーブラシ回転 r 入」で運転します。 
• パ^シを先に押しても、本体は運転しません。 


n 運転を止める 
@を巧す 



イラストのように本体 
を横置きにした状態で、 
運転を止めてください。 


みち ご使用後は必ず運転を 
停止し、電源プラグを抜く 
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ゆつくり点滅しまず。（ホースが本体に差し込まれているときのみ) 


〇節電ソフト 
モニター 


オレンジで 

点な 




(化 


xr 


ぶ \- 


J ) 


〇節電ソフト 強 イオン 

モニター I 

I I 

ブリーンで ゆつく0 
ゆっくり点滅 点滅 


〇 〇 〇 Q ) 




(C) 。 。 ~n) 

G 節電ソフト 強 イオン 

モニター 

I 

オレンジで点、灯 



(け~ ~~ D ~~ 〇) 

©節電ソフト 強 イオン 
モニター 


ブリーンで し ゆっくり 
ゆっくり点滅 点滅 


• 節電モニターランプ:オレンジまたはブリーン 
• 強ランプ • ソフトランプ:ブリーン 


自動的に 
パワーアップ 



中断ずる 


少个 


お掃除を I ▲ お掃除を 


始める 



ノ \°ヮーダウン時はノ \°ヮーブラシの回転が 
止まります。 



ブルーで点口または点滅 



点な 



>運転中に点なします。 


点滅 

•カートリッジセットが 


正しく取りつけられて 


W ぶ 

いないと、お知らせランプ 


调 .. 

が点滅し運転できません。 


正しく取りつけてくだ 



さい。 IP 18) 

J 


ちょっとその場を離れたいときは… 

サツとスタンド 

ストツパーをサツとホルダーに 
まっすぐ差し込む フ^卜 、ソバ- 



表示ランプ 


•サッとスタンドを使うときは、運転 
を r 切」にしてください。 

♦サッとスタンドの状態で本体を 
持ち運ばないでください。 

• 長時間放置する場合は、スタンド 
収納のが態にしてくださし、。 I P 14 ) 




t な" IIIIAVJT 巧ま^ 

* な miWA ▼度巧ま式 



(〇 。 〇 〇) 

( c ) 〇 n n ) 

©節電ソフト 強 イオン 

モ^ター 1 

©節電ソフト 強 イオン 

モ— 夕一1 

点灯 

点な 




使 

い 

か 

た 


お知らせランプ 


標準ソフト 


標準強 


節電ソフト 


節電強 
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お掃除する(つづき) 


2 WAY □ンブノズル 


• 掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きを2通りにかえてお掃除できます。 

•伸縮時や毛ブラシの向きをかえるときは、指をはさまないようにごを意くださし、。 


■取 D はずしかた 

2 WA 丫 □ングノズルを 
軽くひね0ながら引き抜く 

2 WAY □ンブ 
ノズル 



■取 D つけかた 

手元ノ \°イプ、または伸縮ノ \°イプに 
取0つける 


手元パイプ 
ボタン 


■使い かた 

く伸縮のしかた> 

•毛ブラシをもってのばす 

「カチッ」と音が 
して固定された 
ことを確認する 


毛ブラシ 


収納ボタンを巧しながら 
縮める 





□収納のしかた 

収納差化み巧に、ノズルホルター 
をまっすぐ差し化む 


収納 

差込み巧 


はずずときは\ボタンを 
巧しながら抜いてくださし、。 



ノズル ホルダー 


収納ボタン 


く毛ブラシの向きのかえかた> 

両側のボタンを巧しながら、毛ブラシを回す 



掃除場所に合わせて、 

毛ブラシの向きをかえてください。 


棚の上など 


必ずノズルをのばしてから 
毛ブラシの向きをかえてください。 



2\ A / AY キヤツチ□ーラー 


• ぺッ トの抜け毛•髪の抜け毛•糸くずなどを エチケッ ト ブラシ X 

で除去します。 ※日本シール株式会社の登録商標でず。 

•掃除機に取りつけても、単品でもお掃除できます。 


A 注意 


♦フ□ーリングやたたみ 
を掃除しない 
•伸縮パイプに取り 
つけて使わない 



巧面に傷がつく原因にな0ます。 


■掃除機で 吸いながら （ 接続できません) ■単 品で （ 身のまわりのお ffl 除ができます 



車のシート•じゆうたん•洋服など 


手元ノ \°イプに取りつける 前後に転がす 




r カチッ」と音がして 「標準強」または「標準 

固定されたことを確認する ソフト」で使用ずる 

はずずときは\ボタンを巧しながら抜いてくださし、。 


取っ手を持ってお掃除ごとに 

前後に転がす ふたを開けてコ'ミをすてる 






圓 

•米粒などの固形ゴミの掃除に使わないでください。 

床面に傷がつく原因になります。 

•長い髪の毛やかためのぺットの毛が□ーラーにからみついた 
場合は、取り除いてください。 
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上手なお掃除 

お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。 

•収納の状態で、本体を持ち運ばないでください。 [ PT 4) 

•デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。傷がつく原因になります。 


エアコン•換気扇のフィルター • 

照明器具 



家具や家具などのすき間 


• 2 WAY □ンブノズル 
•ずみずみブラシ 



n ^ 


寝具 

手元パイプまたは 
伸縮パイプに 
取りつ 



カーテンレールやサッシレールなど 

ゆっくり動かしながら吸う 



2 WAY □ンブノズル 
ずみずみブラシ 


パソコンのキーボード • 
机の上など 



壁ぎわ 

パワーブラシを 
軽く巧しつけるように 



•パワーブラシ 


ソファー•座布団* 

車のシート•じゆうたん • 
洋服など 



• 2界八丫キャッチ〇—ラー 


じゆうたん’たたみ* 

フ□ーリング 

ゆっくり、目にそつてかける 

目にそってかけないと\ 
たたみが傷む原因になりまず 



•パワーブラシ 


ベッドやソファーの下 

r 標準強」または r 標準ソフト」 
をおすすめします。 



•パワーブラシ 


使 

い 

か 

た 



•手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。 


尸 

♦新しいじゅうたんは、初めのうち r 遊び毛」 


傷つきや故障の原因になりまず。 



が抜けます。 


♦ストッノ \°一で床面や家具などを傷つけないようにごを意ください。 



•砂ゴミの上でパワーブラシを使うと、床面 


くパワーブラシについて> 



を傷つけることがあります。 


•同じ場所をくり返しお掃除しないでください。 



•パワーブラシの回転ストッパーから、こす 

お 

床面に跡がつく原因になります。 


お 

れるような音（キュッキュッ）がすることが 

ね 

が 

♦床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、 


知 

ありますが、異常ではありません。 

/J 

い 

回転ブラシが回転しないことがあります。 


ご 

せ 

•お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生 


•壁•床面に強く巧しあてないでください。傷がつく原因になりまず。 



することがあります。（テレビ本体に影響は 


•まえ車輪•車輪•ふきブラシ•フェルト部が摩耗していると、床励こ 



ありません） 


傷がつく原因になります。お手入れの際に点検してください。 



•床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面 


•強く横やななめ方向に動かさないでください。 



にすり傷がついたり、こすれて光ミ尺に差が 


車輪などで床に跡がつく原因になります。 



出ることがあります。 
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お掃除が終わったら 


-nT ^ fc 巧 WA ゴミをずてる前に、約5〜10秒間運転してください。 

_|三9し S ) ゴミがすてやすくなります。（本体を立てて運転しなし、) 

■お 掃除ごとのゴ^すてをおすすめします。 


左ちどちらかの 


ゴミすてライン 


を超える前に、必ずゴミをすてて 
ください。 


(イラストのように本体を横置きにしたが態) 



ゴミすてラインを超えてからもゴミを吸い続けた場合 
• 吸込力が低下する原因になります。 

♦サイク□ンボックス©と©のお手入れが必要 
になります。 P 14-15 

•カートリッジセットのお手入れが必要になります。 

^J8) 



サイク □ ンボックスをはずす 



本体を立てたが態でサイク□ンボックスをはずさ 
ないでください。 


• 透明カノ 一が破損•が障した場合は、修理をご依頼 
ください。 P 23 


サイク□ンボックス 


透明カバー • 



©排気 □ 


©旋回部 

(旋回部内） 
つーンメッシュ 

〇ダストカップ 



サイク□ンボックスを軽くたたく 


(1) 表面を軽くたたく 

引つかかっている 
ゴミが落ちまず。 



(2) サイク□ンボックスを 
持って軽くたたく 

サイソ□ンボックスの内壁 
についたホコリが落ちまず。 
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A ち使い終わったら 
胃電源プラグを抜く 


日 


コ''ミすてボタンを 
巧しながら、©©をはずす 

み 



I 


♦サイク□ンボックスを傾けたり、下に向けた 
状態でゴミすてボタンを押さないでくださし、。 
• ダストカップをはずしたときは、必ずゴミを 
すててください。 


日 


ゴミをすてる 



付属のお手入れブラシでゴミを落とす 

(付属のブラシじ(外は使わない） 



微細塵 
分離用筒 

(わ掃除ごとに内側に 
ついたコ"ミを落とず） 


© にゴミが残っている場合は\お手入れして 
ください。 P 14 〜15 

/静電気などでゴミが付着している場合は 
、水ぶきまたは水洗いしてください / 


目 


〇に@@を確実に 
取りつける 


お手入れブラシ 
を取りつける 



ツメを 

合わせる 


日 


サイク□ンボックスを 
確実に取0つける 

(1) サイク□ンボックスの先端を 
本体の溝に差し込む 



(2) ラッチをかける 



サイク□ンボックスが確実に取りつけられて 
いないと、本体が落下してけがの原因になりまず。 
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お掃除が終わったら(つブき) 


お手入れ 


収納する (スタンド収納） サイクロンボックス 


• 電源コードは電源プラグを持って抜く 


胃♦電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ 


» り又納する前に、ゴミをすてることをおすすめします 。I 

>安定の良い床面で行なってください。また、倒れた 
ときに他の物が破損しない場所を選んでください。 


D 


電源コードを巻き取る 

電源プラグを持ち、コード巻込みボタンを押す 



•確実に巻き取らないと\収納時に床面にプラグ 
刃があたりまず。 

•-度で巻き取れないときは\ 2〜 3 m 引き出して 
から\再度巻き取ってください。 


日 


伸縮パイプを縮める圧 D 


収納する 

(1) 本体を立てる 

(2) 本体の取りつけ巧に、伸縮パイプの 
ストッパーを差し込む 

<低くしたいとき> 
手元パイプをはずし\ 
ホースを伸縮パイプ 
に巻きつける 




パワーブラシをつけて収納してください。 



ふとんブラシ L をつけたまま収納しないでくださし、。 
収納のが態で本体を持ち運ばないでください。 

伸縮パイプがはずれることがあります。 

収納のが態で本体を引きずらないでください。 
床に傷がつくことがあります。 

スタンド収納のときに、ホースに触れないでくだ 
さい。ホースが揺れると不安定になります。 


■巧れ が気になったとき、または2ヶ月に1回 

•新聞紙などの上に置いて、サイク□ンボックスを各部に分 

Q レパーを引きながら 




日 


コ'ミすてボタンを巧しながら 
©をはずす 



ゴミずて 
ボタン 
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A 巧女 M — お手入れのときは 
胃〇電源プラグを抜く 


サイク□ンボックスの部品は 
全て水洗いできまず。 

水洗い巧 

程度お手入れしてください。 

けてください。 

0 お手入れブラシでゴミを 
落とし、水洗いする 

( 1 ) 付属のお手入れブラシでゴミを落とす 

(付属のブラシじ(外は使わない） 

ネット 


目 



お手入れ 
ブラシ 



(2) 流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる 

/乾燥が不充分だと\故障やにおいの、 

I原因になりまず / 



•洗剤•漂白剤は使わないでください。 

•お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでくださし、。 
• 洗濯機で洗つたり、暖房器具やドライ中一で乾燥 
しないでください。 


組み立てる 

(〇@©の向きを合わせる） 
(1) ©を〇に取りつける 




I 


必ずコーンメッシュを取りつけてください。 
コーンメッシュを取りつけないと、©を取り 
つけられません。 


(3) @を確実に 
取りつける 



I 


• ©を取りつけるときは、指をはさまない 
ようにご注意ください。 

•パッキンがはずれたときは、取りつけて 
ください。 


使いかた ■ お手入れ 
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お手入れ(つづき) 


パワーブラシ 


5 


パワーブラシ本体は 
水洗いできません。 


水為:示巧 （回転ブラシのみ水洗いできます） 


■お 掃除ごとのお手入れをおすすめします。 

回転ブラシの□ックをはずす 

必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。 

舌チみ 


D 




つまみを矢印方向に回し、 
□ックをはずす 


パワーブラシ裏面 


ふきブラシ 
(3 力所） 



車輪 (2 力所） 


回転 

ストッパー 


，画 . リリ！ - 


リ リ I川 1111 リリリリ 川 リリ化が 化の " ' ''化/'/ ////タグ/がが//が が/////////////////…… 川" 11111"""",^ !^ 


フェルト部回転ブラシまえ車輪 
(2 力所） （2 力所） 


日 


つまみを持って、回転ブラシを弓 I き抜く 

(1) 回転ブラシを引き抜く 



(2) 取れた髮の毛などを 
すみずみブラシで 
吸い取る 


§ 


回転ブラシにからみついた 
髮の毛などが取れます。 



からみついた髪の毛などで 
回転ブラシが引き抜きにくい 
場合は、ハサミで切って 
ください。 



※回転ブラシをむりやり 
引き抜くと、植毛が変形 
する原因になります。 


日 


すみずみブラシでお掃除する^ 

(1) パワーブラシ本体 （2) 回転ブラシ （3) 通気 □ 




(4) まえ車輪•車輪(各2力所） 


手前に 

回ず 



G 部分のゴミを吸い取るゴミはピンセツトなどで取り除く 

f まえき輪にからみついたゴミなど味、 
IP 17 J I まえき輪を手麵こ回しながら取り除く J 


パワーブラシの 
保護装置について I 
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①運転 r 切」にし\電源プラグを抜く 
③パワーブラシをお手入れずる 
^保護装置が解除されるまで\ 

約5〜10分お待ちください。 

(時間は周囲温度によつて異なりまず) 


• 回転ブラシに髪の毛•異物などがからんだり\通気 □ 
— にゴミがたまったまま使用した 

胃•回転ブラシを回転させたまま\長時間放置した 
の•ノ \。ワーブラシを床面やじゆうたんに強く巧しつけた 
♦特に薄いじゅうたん•毛足の長いじゅうたんを掃除した 


♦本体の保護装置 rP 22 つが働いて約3分経過すると、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために 
回転ブラシが止まります。 


A 巧女 M — お手入れのときは 
胃〇電源プラグを抜く 


>必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてくださし、。 

>車輪にゴミがからみついたまま使うと、車輪が回らず、 
床面を傷つけることがあります。 


日 


回転ブラシを取りつける 

(1) つまみを持ち、回転ブラシをしっかり 
奥まで差し込む 



突起にゴミが付いて 
いないことを確認する 


(2) 回転ブラシを□ックする 



つまみを 
範囲に巧し込む 


つまみを矢印方向に 
回し、確実に□ックする 


回転ブラシを確実に□ックしてください。 
確実に□ックしないと故障の原因になります。 


>まえ車輪•車輪•ふきブラシ•フ王ルト部が摩耗したまま 
使うと、床面を傷つけることがあります。 

>お手入れの際は、特にお子さまにご注意ください。 


■巧れ が気になったとき 

回転ブラシを水洗いし、 
陰干しで巧分乾燥させる 

(1) 水で洗う 




(2) 5 回上振り、よく水をきる 

(3) つまみ側を下に向け、 
陰干しで約1曰乾かす 



>洗剤•たわし•漂白剤は使わないでくださし、。 

>暖房器具 • ドライ一などで乾燥しない 
でください。 

>回転ブラシに注油しないでください。 
故障の原因になります。 


• 回転ブラシは消耗品です。摩耗したら交換してください。裏表紙 

•まえ車輪•車輪•ふきブラシ•フてルト部が摩耗したら、修理をご依頼ください。 P 23 


ノぐフーブラシの保護装置について（問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認くださぃ） 


•パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まることがあります。 


直しかた 


お手入れ 
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お手入れ(つづき) 


力ートリツジセット因 

■巧れ が気になったとき 



カートリッジたット をはずす 


( 1 ) ボタン(左も)を押しながら、 
カートリッジカバーを開ける 



(2) つまみを持って力ートリツジセツトをはずす 


つまみ 


カー トリッジセツ ト 

ク U - ンシート^ 



クリーンカートリッジ 



水洗いし、巧分乾燥させる 

(乾燥が不巧分だと、故障やにおいの原因になります) 

•クリーンシート 

( 1 ) 軽くたたいてホコリを落とす 

(2) 押し洗いし、陰干しで巧分乾燥させる 
(吊り下げて乾燥させると変形の原因になります) 



( 1 ) たたいてホコリを落とす 

(2) 巧れが出なくなるまで水洗いし、 
陰干しで充分乾燥させる 



下に向ける 


•洗剤•漂白剤は使わないでください。 

•お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでください。 

• 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。 


0 カート IJ ツジセツ トを 
取りつける 

(1) クリーンシートをクリーンカート U ツジ 
に取りつける 

(クリーンシートに表裏はありません） 



(2) カートリツジセットを本体に 
取りつける 


r うしろ」の文字が本体の後ろ側に 
くるように取りつける 



(3) カートリツジカノ t 一を閉める 



お手入れ後、必ず本体に取0つけてください。 

カートリッジセットが取りつけられていないと、運転できません。 
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A 警告 


お手入れのときは 
電源プラグを抜く 


本体 fi 

■ミちれ が気になったとき 


ずみずみブラシ 

■ちれが 気になったとき 


国 


■ 水ぶきする 

かたくしぼった柔らかい巧でふく 


1 


アルコール•シンナー •ベンジンなどでふかないで 
ください。変質や変色の原因になります。 


2 WAY □ングノズル曰 

■ミちれ が気になったとき 


n からみついた 


u ゴミをとる 1 


吸いながら、 


ようじなどを使って取る 

Jm 



水洗いし、巧分乾燥させる 

毛ブラシをはずして水洗いし、 
陰干しで巧分乾燥させる 




• 毛ブラシのはずしかた • 毛ブラシの取0つけかた 

両側のボタンを 毛ブラシの「►」と 

巧しながら、 ノズルの r ►」の向き 

毛ブラシを回す を合わせて、差し送む 




2 V \/ AY キャツチ□—ラー • 

ふとんブラシ L 因 

■巧れ が気になったとき 

m 水洗いし、充分乾燥させる 

ミちれが出なくなるまで水洗いし、しっかり 
水をきって、陰干しで巧分乾燥させる 



2 WAY _ ふとんブラシ L 

キヤツチ □ ーラー 


•クリーンシート•クリーンカートリツジ •2 WAY □ンブ 
ノズルの毛ブラシ•すみずみブラシ，お手入れブラシ 
は消耗品です。裏表紙 
摩耗したら交換してください。 


お 

手 

入 

れ 
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故障かな 7 


修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べ 


[ こんなとき 1 

V - , 


\ 調べるところ•直しかた 

\__ 

参照1 
ぺージ 


よくあるお問い合わせ 

•ホース.伸縮パイプ•パワーブラシにゴミや異物が つまって いませんか。 

• 2 VVAY □ンブノズルなどの先の細い吸□を長時間使用していませんか。 

^本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 [ P 22) 


• ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。 

^吸込□を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 

ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。 IP 22) 


急に 

運転が停止した 


•吸込力が弱くなった 
•運転音が大きくなった 
• ホースが縮む 


♦延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、 

電源電圧が低下し、吸 a 力が低下する場合があります。 

一定格15 上•交流100 V のコンセントを単独で使用する。 


♦サイク□ンボックスを正しく取りつけていないと、本体の連結□との間に 
すきまが開いて、吸込力が弱くなります。 

^正しく取りつける。 

IP 13) 

•カートリッジセットが目づまりしていませんか。^お手入れする。 

IP 18) 

• 2 VVAY キ中ッチ□ーラーの集塵室にたまった多量のゴミを一気に吸い込むと、 
パワーダウンしたり、サイク□ンボックス内部にゴミがつまる場合があります。 


^サイク □ ンボックスをお手入れする。 

P 14 〜15 


•ホース差込□に異物がつまっていませんか。^割りばしなどでゴミを取り除く。 



•ホース.伸縮パイプ ’^ WAY □ンブノズル•パワーブラシにゴミや異物が 
つまっていませんか。一つまっていたら取り除く。 


ホースに異物がつまったときは 


点検のしかた 

ホースを 本体から 。ク 
はずし、片側から単/^ 

3電池などを入れる。 

反対側から出なけ 
れば、異物がつまっ E 
ています。 み 


吸込力で取0出す 

①ノ のーブラシと 伸縮ノ \°イプをはずす。 
③ ホースを まっすぐになるように伸ばし、 


「標準強」にする。 

③運転しながらホースの手元パイプ部を、手の 
ひらで「ふさぐ」 r はなす」の動作を数砂ごとに 
くり返す。 



細長いちのでかき出す 

①針金ハンガーなど、 
弾力のあるものを 
伸ばす。 



③ペンチなどを使い、先端を指先程度の 
幅に被覆ごと曲げる。 

⑤異物を引っかけて取り出す。 

い卞ースジャバラ部を破かないよ 
U こを意してください > 


運転しない 


• 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 

^差し么み直す。 

IP 6 〜 7) 

•カートリッジセットが正しく取りつけられていますか。 

^正しく取りつける。 

IP 9-18) 

•ホースの本体差込□側のピンに、ゴミがついていませんか。 
^取り除く。 

J 


運転が自動で停止した 


•節電モード運転中にパワーダウンしたまま約30砂経過すると、 

自動的に運転が停止します。故障ではありません。 

標準」または r 節電」スイッチを巧すと、運転します。 fPS ) 
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くた!さし入。 


こんなとき 


調べるところ•直しかた 


参照 

ぺージ 


電源コードが 
巻き取れない • 
引き出せない 


電源プラグを差し込んだ 
とき火花が出る 


サイク□ンボックス 
がはずせない- 
着脱レバーがかたい 


静電気が発生する 


節電モード運転中に 
運転音が変化する • 
パワータウンする 


回転ブラシが 
回らなしい 
回0に < い 


排気がにおう 

使い始めは、プラスチック 
などのにおいがしますが、 
徐々に少なくなります。 


カートリッジたット 
にゴ^の付着がをい 


本体の連結 □( P 7 
にゴ^が残る 


>電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 
^谱き取れないときは 2 〜 3 m くらい引き出してから） 
コード巻込みボタンマークの中央部）を巧しながら、 
少しずつ「巻き取り」 r 引き出し」をくり返してください。 


♦サイク □ ンボックスを下に巧しながら、着脱レノ く一を 
引き上げてください。 



>手元パイプの動きを検知し、吸込力を自動コント□—ルするため、運転音が 
変化します。故障ではありません。 

パワーダウンしてお掃除がしにくい場合は、 r 標準強」または r 標準ソフト」 
でお使いください。 


>パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 

一回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてくださし、。 


>毛足の長いじゆうたん•凹凸のあるじゆうたんでは、回転ブラシが回りにくく 
なることがあります。 

>薄いじゅうたんやマットでは、 r 標準ソフト」または r 節電ソフト」にしてくださし、。 


>本体内部の電気部品に巧電するための電気が流れるためです。 
故障ではありません。 


Tu) 


•サイク□ンボックス内でゴミが旋回するため、ゴミの種類によっては、 
静電気が発生する場合があります。衣類の着脱時と同様な放電が起こること 
があるため、運転中や運転を止めた直後は、サイク□ンボックスにさわら 
ないことをおすすめします。 


■ p ^ 


>パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し a まれていますか。^差し込み直す。 


>パワーブラシ回転 r 切」になっていませんか。^パワーブラシ回転 r 入」にする。 [ P 8 ) 


■ p ^ 


ドの 


•回転ブラシに髪の毛•異物などがからんだり、通気□にゴミがたまっていませんか。 
•回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 

♦パワーブラシを床面やじゅうたんに強く巧しつけていませんか。 

• 特に薄いじゆうたん•毛足の長いじゆうたんをお掃除していませんか。 

^パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。 


P 16-17 


>回転ブラシが正しく取りつけられていますか。^正しく取りつける。 


P 16 〜巧 


•サイク□ンボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 

(食べ物のかす•ペットの毛などがにお5場合もあります） 

^ゴミをすてて、サイク□ンボックスをお手入れする。 

P じ〜 15 

♦カートリッジセットが巧れてませんか。^お手入れする。 

IP 18) 

•カートリツジセツトが巧分に乾いていますか。 

^水洗い後は、陰干しで巧分に乾燥させる。 

V 

IP 18) 

ノ 


•ゴミの蓄積量がゴミすてラインを超えてからも運転していませんか。 ,_^ 

^左ちどちらかのゴミすてラインを超える前に、必ずゴミをすててください。 P じ〜 13) 


♦ダストカップをはずしたあと、ゴミをすてないで再度組み立てて運転して _ 
いませんか。^ダストカップをはずしたときは、必ずゴミをすててください。 IP じ〜13 


>本体を立てたが態で運転を止めていませんか。一横置きの状態で止める 。I P 80 


〇''ミをずてる前に、横置きで約5〜10砂間運転してくださし、。 


TU) 


こんなとき 
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が障かな？（つブき) 


1、 ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ、本体のホース差込□にゴミがつまっていたら、取り除く。 巧6〜17.2の 

2、 ゴミをすてて、サイク □ ンボックスをお手入れする。 P じ〜15 

3、 カートリッジセットをお手入れする。 [ M 8) 

^「標準」または「節電」スイッチを巧すと運転します。運転しないときは、少しお待ちください。 

(時間は周囲温度によって異なります） 


— 1 T ご ▼ I I 


ゆつく0点滅 


置 


>吸込□をふさいだまま運転した 
>先の細い吸□を連続使用した 
>ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ、本体の 
ホース差込□にゴミなどがつまったまま、 
連続運転した 

>サイク□ンボックスのゴミが、ゴミすてライン 
を超えている 

>カートリツジセツトが目づまりしている 


ソフト 


または 


強 


ゆつく0点滅 


モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと 


クリーナーのモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭•異音をともな5 
場合があります。 

これはモーターの部品（カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。 


•1^ ソ上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ 
の販売店か、お近くの r 兰菱電機修理窓□」にご相談ください。 

•保証とアフターサービスについては、尼 H ) をご覧ください。 
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[ こんなとき I 

V _ J 


\ 調べるところ•直しかた 

>- 

参照 1 
ぺージ 


/ - \ 

本体や排気が 
熱く感じる 

V J 


•夏場など、本体が室温からさらに約 30 で熱くなることがあります。異常ではありません。 
•モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 
異常ではありません。 



ぐ 

く 表示ランプ> 

0：ななな 

©節電ソフト 強 イオン 

モニター 

本体が停止し、 2 〜 4 つのランプが点滅 

V _ J 


•故障の表示です。 

安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの r 兰菱電機修理窓□」 
にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。 

V J 



r ^ 

別売部品が 
取りつけられない 

V J 


•別売部品を使用する場合は、 r 別売部品用アタッチメント」が必要になります。 

一 付属の別売部品用アタッチメントを使用してください。 1 P 7 ) 

く別売部品用アタッチメントの使いかた> 1 <^ 

「別売部品用アタッチメント」を伸縮パイプ- 別売部品用 /(k 

手元パイプに取りつけてください。（別売 了タッチ乂ント 

部品に付属しているつぎ手パイプは使用 @ ® 

しません） ® 

ブラシなど ^ 

V J 


本体の保護装置について 


モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。 

このが態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。 


表示ランプ 直しかた 


お知らせランプ 


保証と アフターサービス 


保証書(別添付） 

I 保証書は、必ず r お買上げ曰•販売店ち」などの記入を 
お確かめのうえ\販売店からお受け取りください。 

' 内容をよくお読みのあと\大切に保管してください。 

-保証期間- 


お買上げ曰から1年間です 

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内 
でもち斟 とさせて いただきます。 

く本体 >ク IJ - ンシ ー ト、ク IJ - ンカートリッジ 
<サイク□ンボックス > 透明カバー\お手入れブラシ 
く!のーブラシ >回転ブラシ、まえ車輪\車輪\ 

ふきブラシ、フェルト部 
<ずみずみブラシ> 

< 2 WAY □ ンブノズル > 毛ブラシ 


■補修用性能部品の保有期間 
•当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 
打切り後6年間保有していまず。 

•補修用性能部品とは\その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品でず。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 

•お貫上げの販売店か下記の「王菱電機ご相談窓 □ • 
修理窓□」にご相談ください。 


■修理を依頼されるときは 

•「故障 かな？」 （20 〜 22 ぺージ）にしたがってお調べ 
ください。なお\不具合があるときは\運転「切」にし 
必ず電源プラグを抜いてから\お貫上げの販売店に 
ご連絡ください。 

保証期間中は 

商品と保証書をご持参のうえ\お買上げの販売店に 
依頼してください。 

保証期間が過ぎているときは 

修理ずれば使用できる場合には\ご希望により有料 
で修理させていただきまず。料金などについては\ 
販売店にご相談ください。 

修里お!を I 寸 

技術料+部品代などで構成されていまず。 

•修理 部品は 

部品な有化のため\巧通色に変更ずる場合がありまず。 

参 ご連絡いただきたい内容 

1. 品名兰菱掃除機 

2. 形名 TC - ZXA 20 P 

3. お買上げ年月日 

4. 故障の状況 


ご相談窓□•修理窓□のご案内（家電品) 



■お巧合せ,客□におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様か! 5 ご提供いただきました個人肩報は、下記のとおり、お取り扱いします。 


•お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


各 窓 □ 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的な5 
びに製品品質*サービス品質の改善-製品情報 
のお知! 5 せに利用します。 

2. 上記利用目ののために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3 . あらわ、じめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社 iU がの第兰 
者に個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づ<場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
きました窓□にご連絡ください。 


ご欄窓口 家電品の購入相談 • 取巧い方法 


•兰菱電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365日 

恩0120 -139-365 撫料) 


受付時間 36 曰曰 24 時間 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

云養電機お客さま相談センター 

干 154-0001 

ま京都世田を 区 池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9655 

(有料） 


■ご相談巧応 


平 日 9: 00〜19: 00 

±•日•祝•薛社化日9: 00〜17: 00 

上記 m 外の時間は受付のみ巧能です。 


修理窓口 家電品の修理の巧合せ • 修理の巧巧 


♦王養電機修理受付センター 

證 0120-56-8634 (^^) 
y www.melsc.co.jp 


受付時間 36己曰24 時間 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

北海道-東北 
関東甲信越 

東日本 

修埋受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

東 ミ 毎-化陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

馆料） 

(06) 6454-3901 


♦所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あ 5 かじめご了承願いまず。 


K 10 A 
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こんなとき 









































































仕様 


^形 名 

TC - ZXA 20 P 

電 源 

100 V 50-60 HZ 

運転モード 

標準モード 

節電モード 

消費 電力 

1000 W 〜約500 W 

1000 W 〜約100 W の 

吸込仕事率※ 1 

250 W 〜約 120 W 

250界〜約15界の 

運転 音 

68 dB 〜約 63 dB 

68 dB 〜約 47 dB の 

集じん容積 

1.0 L 

質 量 

6.7 kg (ホース•伸縮パイプ•パワーブラシ含む） 

コードの長さ 

5 m 

標準付属品 

ホース， 伸縮パイプ•パワーブラシ 

応用付属品 

2 WAY □ンブノズル•お手入れブラシ(サイク□ンボックス装着品） • 

2 VVA 丫キャッチ□-ラー•ふとんブラシ L •別売部品用アタッチメント 

印 刷 物 

取扱説明書•早わかりガイド•保証書 

、本体 寸法 

幅:254 X 奥巧:401 X 高さ： 303( mm ) よ 


V _ - ___ _ • 

XI 吸仕事率は\伸縮パイプ最長時のものでず。 X 2 最ル個まパワーダウン時の値でず。 


消耗部品 


お近くの兰菱電機製品取扱店でお買ボめください。 


お手入れブラシ 

すみずみブラシ 

2 VVA 丫 □ング 
ノズルの毛ブラシ 

回車云ブラシ 

ク U —ンシート 

つ、 J — ン 
カートリッジ 


4 

0 


〇 



<お菌について> 

产 T 


A 

部品名 

抗菌の確認 
試験機関名 

試験方法 

試験結果 

抗菌の方法 

抗菌の処理を行なって 
いる部品名称 

パワーブラシ 

V 

(財）日本食品 
分析センター 

JIS Z 2801に 
基づく 

99%1^ソ上 

プラスチック 
に練り込み 

回転ブラシ 

ノ 



★長年ご使用の掃除機の点検を！ 

愛情点検1 


このような 
症がは 
あ0ませんか 

• スイッチを入れても、運転しない 
• 電源プラグやコードを動かすと、通電 
したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 
•運転中、異常な音がする 
♦本体が変形したり、異常に熱い 
•ホースが破れている 
•こげくさいにおいがする 
•その他の異常や故障がある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、電源プラグ 
を抜いてから、必ず販売店 
にご相談ください。 

口 


A 王菱電機株式会社 
乂^王菱電機ホーム機器株式会社 

干 369-1 295埼玉県深谷市ル前田1728-] 


ZT 911 Z 593 H 11 














































